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Question : 
Qu’Allah soit bienfaisant envers toi Cheikh. Est-ce que la dialyse rénale annule le jeûne ? 


Réponse : 

Premièrement, qu’Allah te bénisse, celui qui a besoin de faire une dialyse, peut-il le faire la nuit ou pas ? 

Questionneur : Ils le font la journée. 

Cheikh : Oui mais est-il possible qu’il demande aux médecins de lui faire la dialyse la nuit ? Si cela est possible, alors 1l 
n’est pas permis de le faire pendant les journées de Ramadan. Et si cela n’est pas possible, alors 1l rompt le jeûne car 1l est 


malade et 1l rattrape ses jours par la suite. 


[Fin de la réponse de Cheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin, qu’Allah lui fasse miséricorde] 
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